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ASSOCIAZIONE 


Rinco tutti i giorni, cecuttuato le 
iomeniche, 

Associazione por tutta Italia live 
3% all'anno, live 10 per un some» 
nîro, live 8 per un trimestre; per 
gii Stati estori du aggiungermi le 
pese postali. 







Un numero separato cont. 10, 


to cont. 20, 


LA RUSSIA E LA SUA POLITICA 
Roma, 9 novembre. 
La stampa europea, dopo alcuni articoli della 
stampa ufficiale ed ufficiosn di Pietroburgo, 
è tutta intesa a discutere, non senza molte ap- 
prensioni, sulla politica della Russia, della quale 
si dice perfino che armi a faria o che sia per 
fare una replica di Menzilol a Costantinopoli. 

In questi timori? c'è per lo meno della preci- 
pitazione e della esagerazioni Ma con tutto 
questo la politica della Russia merita di essere 
osservata diligentemente dall’ Suropa costitu- 
zionale. i . 

Dopo il forzato raccoglimento del 1856, la 
Russia ha compiuto molti fatti importanti. Essa 
ha espugnato ed aggregato compiutamente il 
Caucaso, è padrona affatto dal Caspio e' fece 
grandi avvanzamenti' nell'Asia centrale, cosicchè 
anche da quella parte si trova a contatto colla 
Cina e poco meno che coi possedimenti inglesi, 
È tanto da impensierirno l'Impero delle Isole oc- 
cidentali. 

Noi vorremmo che la Russia si addentrasse 


























































sebbene le: sue aggregazioni sieno in ‘qualche 
parte distruzioni e non facciano che accrescere 
la sua, forza bruta, messa a profitto da una abi- 
lissima politica. Ma quello che può far pensare 
è la sua preponderanza in Europa. 

Qui la ‘Russia ha distrutto già per sè tutti 
gli effetti della guerra di Crimea e del trattato 
di Parigi. Liberata da’ suoi servi della gleba, 
ha cominciato a porsi sulle vie della civiltà mo- 
derna. ‘Ha poi approfittato di tutte le guerre 
europee per mettersi in una posizione prepon- 
derante,‘ È 
i Lasciò fare alla Prussia contro l'Austria e 
Rcontro la Francia; ma non senza compenso del 
{suo protettorato. Riguadagnò tutta la sua ia- 
fiuenza in Oriente, approfitta dell'antagonismo 


fifnon trova che altri le si possa opporre. 
HM La Russia non procederà forse così presto 
alla violeota distruzione dell'Impero Ottomano; 


si distrugga da sè. L'anno 1875 ha fatto fare 
Lun bel passo a questo annichilamento della Porta 
iper sè stessa. La insurrezione dell' Erzegovina, 
la quale dura da parecchi mesi, non è che un 
siotomo. Si contennero la Serbia ed il Monte- 
negro, ma si misero nell" impossibilità di durare 
a lungo nella comandata inazione. ; 
N All'Austria, che forse sperò di dare un terri- 
torio alla sua costa dalmatica, si diede invece 
Al'aggravio di manténere i numerosissimi rifu- 
figiati dell’ Erzegovina, e l'impaccio di vedere i 
fsuovi Tedeschi e Magiari agitarsi, per timore di 
eder crescere ‘gli Slavi. Si mette inanzi poi 
idea del protettorato quasi doveroso s'di di- 
tto della Russia sopra tutti gli Slavi e gli 
,ortodossi[o greco-orientali. Presto o tardî questa 
pretesa, che in levante è intesa come un favore, 
porterà i suoi frutti. i 

La Porta intanto si mestra ‘incapace di re- 
primere una piccola insurrezione, deve subire il 
[protettorato europeo, proniettere-riforme cuî non 
seppe in vent'anni, secondo un'altra promessa, 








DIC IP E CONT RD ETC a 


IL VIAGGIO DI UN FRIULANO 
NELLE INDIE. 





(Cont. è fino vedi n. 267, 768, 269). 
Bisogna veder Batavia di notte per aver 
un'idea delle cose narrate nelle fiabo arabe. 
Que" chioschi aperti d'ogni parte, quelle gentili 
verande illuminate gaiamente vi mettono a- parte. 
de’ segreti delle famiglie. Vi passa dinanzi allo 
sguardo. uno spettacolo sempre nuovo che ora vi 
arla al sentimento, ora vi fa pensare, ora vi col- 
pisce di meraviglia per un seguito di quadretti di 
anere,quali nor ho mai visto prodotti da'più cele- 
brati maestri nella pittura. Uomini e donne vestono 
il sarong, di vivo colore e portano il Kriss (pu- 
nale) alla cintola. Il giavanese è mite, obbe- 
ente, sobrio, melanconico. Il lavoro ‘è diviso 
Al massimo grado; a, pranzo siete dirconditi ‘da. 
ervitori; quello, che vi porta il ghiaccio ‘non 
i versa l'acqua ‘od il vino, non vi serve la, 
‘appa; o il Kari, non fa altro. Soltauto il fuoco 
Per lo sigaro tutti lo sanno e lo possono dare; 
tSapada, cassi api!» e tutti insieme ve lo 
Presentano, il fuoco che domandate, sotto forma 
.tn bastoncino ardente, profumato, perchè fatto 
di limatura di legno di sandalo. Una vita da 
ababbi. Questo giardino, dove l'uomo europeo 
È pianta ‘esotica ed intristisce- presto, è però in- 


nell'Asia, dove apporterebbe una civiltà«relativa, . 


perpetuo della Francia colla Germania, obbliga. 
l'Austria-Ungheria a seguire. la sua politica e ;| 


Pma con molta destrezza si adopera a, fare che - 








‘ pel suo giardino botanico. Di 


‘pubbliche della Grecia. Oramai, se tutti ci ac- 
contentassimo di essere padroni a casà nostra e_ 
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attuare, si Seredità col ‘mezzo fallimento, si è 
preparata insomma alla dissoluzione, che presto 


o tardi verrà, malgrado il protettorato europeo. | 
Non sarebbs stato meglio, che si proelamasse | 
ed osservasse il n0n in/ervenlo délle potenze d'Eu- : 


ropa, lasciando la Porta alle, prese co' suoi sud» 
diti;. i quali o vincevano e miostravano la loro 
capacità di reggersi da sè, 6 la svolgevano nella 
lotta, o restavano. vinti e.provavano la loro im- 
maturità ? > . ; 

Si parlò molto della conservazione della pace ; 


ma. potrebbe che da questo intervento masche-. 


rato risultasse tutt'altro ‘che la pace, dacchè 
tutti i giorni ci sono delle inquietudini. ; 


Dal punto di vista dell'Europa civile a liberale: 


sarebbe desiderabile, che sorgesse una Slavia me 
ridionale sulle rovine della Turchia, senza chi 
tutto avesse da confondersi nella Russia e nel 
panslavismo. : 

La Russia è davvero la potenza preponderanti 
ora, perchè la meno accessibile alle aggressioni 
altrui e quella, la di cui alleanza è la più ri 
‘cercata: Essa ci guadagna dalle discordie europes;. 
come Filippo il Macedone da quetle «delle Re 


liberi, la Russia non avrebbe nessuna eccessiva 
potenza nelle cose europee; ma fino a tanto 


che le Nazioni rette' a reggimento civile sono.. 


discordi- tra loro, ‘l' autocrazia russa sarà una 
“minaccia per esse, anche quando affetta di essere 
loro benevola. Un articolo di un giornale di 
Pietroburgo ha bastato a destare tanti timori, 
che veramente apparisce assai precaria la situa- 
zione attuale dell’ Europa. Però, se tutta si ac- 
cordasse nella politica del non intervento, an- 
che la Russia dovrebbe contenersi, non essendo 
facile che essa assuma ura lotta per usurpa- 
zioni, non desiderate da alcuno. v 





Roma, 9 ottobre. 


Leggo volentieri nel G. di Urine di ieri, 


che la Commissione del Reichsrath di Vienna 


intende, che il Governo austriaco presenti an- - 


cora in quest’ inverno la legge. per la’ costru 
zione del tronco di 22 chilometri da Tarvis a 
Pontafiel. . 

È difatti un grande interesse della Carinzia, 
di Trieste e .di tutta l' Austria, del pari che di 
tutta l'Italia, che:questa congiunzione si faccia 
presto. È 

Il nostro tronco di 68 chilomstri sarà com- 
piuto presto: 1.54 da. Udine a Resiutta lo sa- 
ranno, per il contratto fatto, entro il 1876. Se 
i lavori, come crediamo, si cominciaranno effet- 
tivamente sall'ultimo tronco di 14 chilometri, 
questa primavera prossima, anche quel tronco 
potrebbe essere compiuto nel 1876, od alla più 
langa nella primavera del 1877. 

Che il Governo' italiano e la Società dell'Alta 
Italia determinino ascora meglio il tempo, in 
cui i lavori saranno finiti; ed il ministro Clu- 
mecky pon potrà rifiutarsi di metter mano 


:tantosto- anche al breve tronco sul territorio 


austriaco. 


RETRATTILE 
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UFFICIALE PEGLI ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI-DELLA: PROVINCIA” DEL FRIULI: 


; TT RUSSI 
.. Leggiamo, che il nostro to a Vieni 
nerale: Robillant, si. troverà. prossimamente a 
Non. dubitiamo,. che i nostri ministri 
Minghetti; Visconti-V 
si accorderanno .con lui. per sollecitare il Gi 
i Vienna al pronto compimento di 
‘onco .di congiunzione. |... . 
‘overni ‘sono | anche ‘finanziaria: 
teressati . a- che la ferrovia -si compia 
Quello di Vienna per diminuire il suo 






















présto È 











tiico ‘sul: primo tronco che sarà aperto da Udine 
‘ad Ospedaletto, od a Portis. . > È 
È indubitato poi, che questa linea interna 
zionale. servirà «ad accrescere il traffico tra'i 
‘due’ Stati, con vantaggio di ‘entrambi. + 
Tutti ‘saino, che ‘Camporosso (Seifnitz) è. i 
più. basso .e .più facile varco delle Alpi, ben di 

rado -ingombro da:nevi e che abbrevia-d' assai 
| «da strada <tra!l'Italia: e l'Adriatico da una.parte, 





‘ed!i paosì interni dell'Austria e della Germania + 


dall’ altra. ; 
A ilion fare adunque prest 





0°. quei 22 chilo- 




















chè. offenderebibe gl’iuteressi di tanta'delle sue 


l’Italia; cioechè ‘ non può essere e non è di 
ento elle: sue intenzioni. Si guardi attorno il 
Goverso > di Vienna; e ‘vedrà ‘che più sinceri 


| «unimotivo molto semplice. Entrambi i due' Stati 
«hanno ‘un supremo bisogno di una pace’ sicura 
‘.@ durevole, per ‘isvolgere l’attività interna e 
superére ‘con questo e colla conseguente pro- 
sperità, molte difficoltà politiche e finanziarie. 
Non torna quindi ad essi conto nemmenò di 
lasciar «credere, che la cosa stia ‘altrimenti: ©. 


pi 1 


ragioni della pace. 
“Questa strada adunqùe non è soltanto com- 
‘merciale, ma politica. I cointeressati ed amici 


nno in 












mento, 
Dopo avere fatto in tre Congressi delle Ca- 


e Napoli 1871) replicare il voto per la sollecita 
costruzione della ‘-pontebbana, fui lieto questa 


ne chiedevano notizia, che si sta per aprire il 


utile anche al mezzogiorno dell’ Italia, per in- 
viare i suoi prodotti meridionali in sempre mag- 


matori, i 
A Catanzaro hanno sostituto da ultimo gli 
aranci ai gelsi. Avviso ai nostri buoni vicini 
della Carinzia, della Carniola e della Stiria, ma 
anche a tatti i settentrionali dell'Impero vi- 
cino e molto più in là. 
Con questa strada i nostri vicini ci vende- 


manvfatture delle loro fabbriche. 


enosta, Spaventa e, Finali .. 


:) concorso:'alla'. Redolfiana; quello di Roma. per ;|- i 
) pagare a lungo un supplemento chilome- 


metri'di ferrovia, il Governo austriaco, -oltrec- 


Provincie, parrebbe volersi dimostrare ostile al- 


|. amici ‘del Regno d'Italia non ne ha: e ciò-per 


Lo Stato col quale l'Italia ha maggiore comì- ‘ 
;.dopo' la*Francia, è 1" Impero austro-un- 
i tutte ie vie, e. questo ‘traf- ' 
@ con essb-le 


nostri’ ‘possono far valéro snclie questo argo- 
mere di Commercio (Firenze 1867, Genova-1869 


volta di poter rispondere ai Colleghi, che me 


primo tronco di questa strala, la quale sarà 


gior copia ad un ‘crescente numero di consu- 


raono anche più legnami, più metalli e più | 




























chiesto per la ces- 
:sione 58: milioni «di rendita italiana‘ e che l'on: 
Sella ne abbia offerti 38. : # 
Noi non. siamo. in igrado':di a 






ccertare! 50: 19’ 































‘ questo proposito ‘si 
«quali fossero le inten 
Itali “ La ‘ i ; 
: Ove; però si dovessa ammettere e:-la, proposta ‘ 
: del barone; Rotschild @ la risposta-dell'on. Sella, ; ‘;. 
a noi-.pare; senza entrare.in. mi “ 
nè dell'altra, che la di nza | 
dere ‘molto. difficile l'attuazione del d 
ministeriale. . nio: Cali dai cosa 
— La Direzione -generalo 'dells.. gabelle  h 
pubblicato ‘il «quadro: statistico: del: commertio. 
speciale di importazione e di esportazione’ dal 
1° gennaio a tutto settembre 1875. *: TIRA 
Le -entrato doganali in questo periodo:segna» 
rono: un aumento di L. 1,824,759.72. 















































Ffancia. Sabato! la dovu 
‘dal Dentu' un'opuscolo ‘del ‘S: 
redattore: del’ - Figaro; ‘intitol 
un' afipello al 
ermina con -le seguenti 
°° « Voi aVete-detto: 
‘maraèciallo,‘ voi -l’àvete promesso: all 
‘e la Francia: intera conta ‘sulla. vostra 
È siate: sicuro, ‘signor -maresciallo; cl 
al vostro. posto’ oggi, restandovi ‘ad’ -ont 
tiersisti, ‘ad onta dei repubblicani, ‘ad. ont 
radicali, ad onta dei cospiratori: dell’ impero 
dei cospiratori della bandiera bianca ; restandov 
a dispetto delle coalizioni-e dei complotti; delle’ 
defezioni e. delle minacce, a dispetto. dei falsi 
parlamentarismi e delle. legalità; menzognere. 
in una ‘parola, restandovi, avverso e contro tutt 
voi renderete più servigi alla Francia, e. forse 
mostrerete maggior patriottismo e. valore ‘del’ 
giorno in cui in mezzo alle bombe ‘ed alla mi. 
traglia voi siete restato a. Malakoff ». È 
— Il Fanfulla ha da Pa 
sioni di opinione dei partiti legi 
napartista, -il risultato d 
‘ getto per la scelta del modo.di sceruti 
elezioni si dovrà a pochissimi voti. L'esito quindi 
‘è considerato coma quasi accidentale. ' | 
— Scrivono da Parigi alia Perseveran, 
commendatore Lùzzatti è arrivato ‘ieri sera ‘a 
«Parigi, e quindi-le trattative pel nuovo trattato: 
commerciale avranno subito. principio: -': 






























































































festato dal più antipatico, dai più orribile de' 
morbi..Il chiolèra. endemico a Giava, infiarisce 
attualmente a Batavia. Ho potato vedere co’ 
miei occhi l'azione fulminante di questa malat- 
tia. La prima donna del teatro francese, una 
graziosa giovinetta, che avea preso stanza al- 
V'HéOtel de la Marine, dove io pure ero allog- 
giato, andò a letto sana e lieta e la mattina 
era morta, Quale impressione mi ha fatto, uscendo 
dalla mia stanza all'alba, il vedare un funereo 
lumicimo- nella stanza di lei, prima così piena di 
canti? Il giorno prima un'altra signora europea 


‘era morta in poco d'ora: e morti quattro figli 


2 certo signor Van Dallen, direttore d'un gior- 
nale della citta. Degli indigeni che muoiono non 
è costume tener conto. Mi recai qualche giorno 
in aria più confortante, aì monti. Presi la fer- 
rovia e dopo quattro ore di viaggio, rallegrato 
da panorami stupendi, mi trovai a Buitenzorg, 
residenza .di campagna del Govarnatore, celebre 
lì, una mia biz- 


, zaria mi condusse alle radici del monte Salak, 


un altissimo vulcano, in vicinanza alla famosa 


. Valle della Morte, celebrata in’ bei versi dal 





nostro Aleardi. Non è qui luogo di far la critica 

a quel componimento bellissimo, e di dire fino 

a qual purito lu poesia s'accordi con la realità. 

Certo il vulcano è il personaggio principale nella 

scena naturale di Giava; però quella valle 
«Da quaranta vulcani illuminata » 

è un po' troppo davvero. E basta così. 










Vorrei dirvi a lungo de! sistema di gretto 
monopolio delle leggi proibitive, delle tariffa do- 
ganali eccedenti, del lavoro forzato e d'altie tali 
delizie che si godono sotto il saggio dominio 
dell'Olanda. Qual differenza fra queste e le vici 


medesima, per avventura, che passa tra la libertà 
commerciale e'ìl monopolio: fra la libertà civile 
e politica, e la servitù e la tirannia. Ma mi 
dilungherei davvantaggio. Una parola delle no- 
stre miserie, non sarà disutile. Non'a'un solo ita- 
liano, ‘meritevole d’essera ricordato, è riuscito 
di trovar posto e lavoro in questi paesi, ‘dove 
tutti trovano posto vantaggioso, e lavoro non 
è mai mancato aì volonferosi. Devo ceccettuare 
un certo signor Carlo Ferrari, genovese, stabi- 
lito da più di vent'anni a Giava, il quale campa 
d'una discreta rendita, gode fama di galantuomo 
e di cacciatore valente. Ha sempre in cuore 
l'italia; ha consegnato al « Batavia» una bella 
collezione di insetti, serpenti ecc. ecc. che manda 
in donocal gabinetto di Storia Naturale della 
sua nativa Genova. È una brava persona, invero, 
e la più cortese, 

Del: rimanente eccovi cosa ho incontrato nei. 
vari Porti, da me visitati. A Point de Galle la 
nostra colonia si compone d' un albergatore poco 
disturbato,. con moglie; d'uno incaricato non 
so di quale modestissimo officio ne' pubblici 
incanti: e di un prete della Missione. 

A Colombo la Missione cattolica è quasi as- 


ne colonie inglesi; fra l'uno e l'altro sistema! La | 





solutamente italiana, si compone di “qi 
dividui preti, capitanati dal vescovo, un -romia-.' 
.gnolo. Hanno quindici chiese. L'organista è' pure 
‘italiano, il solo italiano laico: che si-tréva a 
‘Colombo, e se la campa dando.lezioni' di piano». 
forte. A George Town nessun italiano ‘è stabilito; 
ne ho incontrato uno a caso adetto alle miniera 
di stagno di Jalor nel regno di Siam, malato 
di febbre attastica e venuto in questa cittàper 
‘motivo di salute. ... dt Se 
à .Singapore,. un. conduttore . d' una .. povera 
taverna, un merciajo ambulante,ora all'ospitale.: :‘.; 
formano tutta la ricchezza numerica!e sostan= ‘> 
‘ziale della nostra colonia. No; aspettato : ‘c'è. i ©. 
ancora, di passaggio,-ua ‘ciatlatano: il: quale fà 
vedere agli attoniti indigeni Za tesfa parlante? 
Guardate un po’ quale stranissimo articolo di‘ +’ 
esportazione? Un giorno s'è fatto scambiare’ 
una rupia in tanti cents e ha fatto sparire spic-. 
cioli. e rupia. Mi dicono che a quello spettacoli 
i negri gli si gettarono ai piedi. ia ‘gioocchio? 
A Batavia, ad eccezione del sig. Ferrari, nes. .. . 
sun altro italiano è conosciuto. - . 
Poveri noi, poveri noi !: Favorire l' emigra:- 
zione di simil gente è un crescere. il nuinero degli; 
infelici, Quivi fa d' uopo d’agenti seri ad esperti 
di case commerciali italiane, sostenuti da: fortì 
capitali, e i più vantaggiosi rapporti coll Indo- 
Cina sarannò assicurati durabilmente. Senza di 
ciò, non sarà che un vivo, ma vano desiderio 
quello che ci fa guardara all’ Oriente ! : 
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PE 
ha nessuna importanza politica; i ‘disordini 
varono da un malinteso. 


lo truppe egiziane’ entrarono 1'11 ottobre 
capitale di Arrar nell'Abissinia. L’ Emiso 
sottomissione, 

enang 10. Lo truppe inglesi ritiraronsi a 


‘ordinò agli abitanti di Laroot, Salangore e 
0, di prendere le nrinì contro gl’ inglesi. I 
si scacciano ì cinesi favorevoli agli inglesi. 
ndesi una guerra religiosa. Mille soldati fu- 
spediti dalle Indie per riforzare gli in- 
ì, 
Ultime, 


restavia 11; Ieri fu olfettuatò il sequestro 
beni delta diocesi di Breslavia. 

































il Comitato giudiziario di formulare entro 
le giorni l'acensa motivata contro gli ex-mi- 
ri Vallassopulos e Nicolopulos, per simonia 
ecisione della .nomina di quattro Vescovi. — 
ostantinopoli 11. Stando all' Agenzia I7a- 
furono già emessi*gli ordini opportuni per 
lontanamento delle truppe turche dalla fron- 
la serba. È 
lagdeburgo Îl. La Gazzetta pubblica una 
ra del deputato Lucius che dichiara false 
arole attribuitegli dai giornali civca il desir 
lo espresso da Bismark di essere dispensato 
le sue funzioni. > 

fetroburgo 11.Il Golos, parlando dei 
izii dei giornali stranieri circa l' articolo 
Monitore Russo, dice che l' articolo non era 
inato per la stampa straniera, ma per l’ o- 
jone pubblica russa, che quell'articolo non 
eneva nulla che fosse sconosciuto alla dipio- 
ia, è che confermò completamente i senti- 
ti pacifici, d'accordo con le potenze eu- 
0. - 

den 10. Sono arrivati i postali Italia ed A- 
îa della Società Rubattino, e proseguirono 
rimo, per Napoli ed il secondo per Bombay. 
ostantinopoli ll. Le truppe turche ri- 
farono uua importante vittoria presso il fiume 
. Il voivoda Trifko fu rinvenuto tra i morti: 
i importanti documenti e lettere furono tro- 
i indosso allo stesso, 









. Osservazioni meteorologiche 
p Stazione di Udine — R. Istituto ‘f'ecnico 
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to metri 116,01 sul | 
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Info 10. Una Circolare di Nubi: annunzio © 


rabet, a dicci miglia da Perac. !l rajà di‘ 


tene 11. Un conchiuso della Camera inca- 
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Lombarda 181.50 Italiano 
-__—————————_____—6Sn[€Ì. .tttt&k<kCmW>= 
LONDRA 10 novembre 


n 
21,22, — 
I 

















Ingleso 12 a 94.1;4:Canali Cavour 
Italiano 3 |Obbtig. 
Spagnuolo — 17342 17.7;8!Movid. 

‘urco 24.18a 24 :A{Hambro 


VENEZIA, 11 novembre 

fa rendita, cogl'interessi da I luglio pronta da 73.— 
178.10 0 per cons. fine corr, da 77.92 78.—. » 
Prestito nazionale completo dn 1, —— nl... — 
Prestito nuzionale tall. È 
Azioni della. Banca Veneta 
Azione della Ban. di Credito 
Obbligaz. Strude ferrate Vitt. E. 
Obbligaz, Strade farrato romane » 











» 
» 
La 
È) 





Da 20 frauchi d'oro » 21.65 
Per fine corrente » er. _ 
Fior. aust. d'argento » 247 — 248 


uvvvruviy 
| 
Ì 


Bansonot» austriache » 2.37 12 
Effetti pubblici cd fndustriali 
Rendita 500 god. 1 gonn.1875 du I. - aL 
» 






contanti » — 
fins corrente » 7 >» 57 
Rendita 5 00, god. l lug. 1875» —— » —= 
» fine correute » 77.80 » 77.85 
| Valute 
Pezzi da 20 franchi » 216? » 2183 
Hancovote austriache > 236.— >» 238.25 


Sconto Venezia e piazze d' Italia 






e 11 novembre 


Zecshini imperiali fior., 5: 
Corone + ai 
Da 20 franchi i 
Sovrane laglevi 
Lira Tarche , 
Tellori imperiati di 
Argento per cento 
Colonnati di Spagna 
Talleri 120 grana 
Ds E franchi d’argento 


Stavda PL 





RAZZA ZEAZI 








VIENNA dal 0 alll nov. 
Metaliche $ per cento fior.j 6255 6950 
Prestito Nazionale » 73.30 73.5 
» del 1800 » ; 110.60 110.50 
Azioni delis Banca Nazionale. » | 92850 87. 
» del Cred. a fior. 180 auntr. » | 193.— 191.50 
Londra per 10 lira sterline » | 113.85 113.90 
Argento i . » f 105. 105.95 
Da 20 fraachi, =} 915- 9.16. 

Zeechini imperiali » | 5.40.— | 541.112 
100 Marche Imper. » | 56.45 56.45 


_——___—_————_——————————————— — 
Prezar correnti delle granaglie praticati în 
questa piazza nel mercato di giovedì 11 nov. 


. Frumento tettolitro)  it.L. 19.408L. —— 
Granoturco vecchio » > 12. » 
» nuovo » » 970 » 10.75 


+ Bpalts: 


Borgeryr:o 

























Fog si 
Avana 


Orzo pirati 
to». da pilsca 





Lupivî 
Baracoso 
; Tpotirtani 
Fagluoti | 
Miglio 
Castagne 
Lonti : 
Mistura. 





23 
de 
20,37 
HM. 


. 


MUVPEVPVViVEree 
vetwrceorvmrevav 
dire er 


Orario, dolla Siradn Ferrata. 
Arrivi . Parienze 

















|. da’ Tricste | da:Venozia | perVenezia | per Tricstà 
ore 1.19 ant [10,20 ant. 15Pant. 1 0.50 ant. 
‘#/9.19’ » | 2.45 pom. | 605.» 3.10 pom. 
>», 9.17 pom.| 8,22 » din. 947 » 8.11 pom. di: 
” 2.24 ant, | 335pom. | 253401 





SHI Direttore responsa bile 
0 GIUSSANI Coreprepriatario 





RA E erre re sca see eee? " 











Onore. e premio al merito. 

È Chiamato telegraficamente alla Cattedra di 
assistente della R. scuola di medicina veterina- 
ria diNapoli, Ugo dott. Capparini di Talmassons, 
col treno delle orè.:1.55 di jeri allontanavasi da 
questo. estremo lembo orientale d'Italia. _. 

‘inaspettata ed improvvisa sua dipartita fu 
ine pur troppo di rammarico a tutti quelli 











cag 





"che-Jo conoscono, a tutti quelli che lo. avvici-. . 


naviinò; e facilmente puossi immaginare come 
intenso sia quello ‘della sua famiglia e dei suoi 
ntimi. t ° È 

‘Pure la‘sera del 3 corr. riunitisi seco lui a 






parco e geniale banchetto d’ addio, a -tutti i ‘ 


convenuti la parola scorreva facile sulle labbra; 


e chi'con un" briadisi d’occasione, e chi con 


promesse di’ contiguata e reciproca stima ed 
amicizia faceva passare come lampo il poco tempo 
ché ci' era concesso di tenergli compagnia. 

Ad un punto poi del banchetto il neo-eletto 
docente fu presentato della seguente epigrafe 
manoscritta, da lui cortesemente accolta e che 
riproduciamo: * i 

« L' improvvisa chiamata 
« nella ricca città Partenopea 

«all'alto onore di una Cattedra 

< qualesapiente Veterinario 

” ‘. «siaaTe 
« UGO dottor CAPPARINI 

« premio 
indefesso studio ed amore dell' arte 
« che 
«nel dolore di tua partenza 
ce.gli amici confortandoti 
. nc cen «© MINMIVANO. | 
« 3-novembre 1875 . v 

Sturate e libate a faria di auguri e felici- 
tazioni delle buone bottiglie offerte dal suo più 
caro amico co. Orazio d’ Arcano, ci ridussimo 
alla sua casa d’abitazione, ove l'affetto, l’amora 
per la famiglia tenevagli oppresso il cuore; e 


° e pell 





noi, poichè egli solo aveva il diritto e îl dovere - 


: © Ma il tempo correva, e l'ora della. partenza 
«|| si avvicinava: a, 


* rimase ‘perplesso 








di espandersi, e:fore anco di lagrimare, lo la- . 
sciammo dopo esserci data parola di riduroi tutti - 
uniti alla. Stazione. per -iscambiarci l'ultima: 

stretta di muno..:, 7 : 





a gran. passi, ‘come. purtroppo. ©: 
giunse. i pi TO 
‘BI nuovi baci e nuovi abbracci. e nuove . >. 
espansioni furongli prodigate. Fu giocoforza di- . 
viderei; è nella “Sala. d'aspetto, mentre era, 
circondato :da' suoî ‘più .cari ‘(fratello, sorelle, ., 
cognati, congiunti e noi), improvvisatogli il jse:.. 
. guente addio, la parola gli- mori ‘sulle’ labbra; 
L @ ‘net’ fremito della passione ‘ 
‘del cuore, col ciglio bagnato intese, dirsi : 
« Istante. per istante il fischio della locomo= 
ra sta per .levarci dinanzi: il nostro amato !* 
Ugo, per. portarlo. nella bella. Napoli. Per lui è, _; 
gr noi questo improvviso distacco sarà. cagione 
a farci versare una lagrima sulla sua diparti 
ma non iscoraggiamoci; Non iscoraggiamoci, ri- © 
‘petò, poichè anche allontanaridosi dalla sua fa- 
miglia e dagli amici‘chée tanto ama: come n° 
riamato, trova un paese 'non' ‘dissimile dal’ suo. 
. « Se &'giusto, il detto che-ogni paese’ è pa- 
tria, sarà pur giusto . la: dolce ‘Napoli do- - 
venti per 'lui una Sec dine.: Gli manche- ‘ 
ranno bensì nell di’ riposo .dagli 
studi gli amplessi ( i: cari, la..parola degli ‘*.-. 
amici di adolescenza i ‘ma noi per questo.il suo. 
cuore: sarà ‘men ' pagi lui ata dinanzi la bella‘ :., 
prospettiva! d'una’ carriera’ invidiabile; a’ noi il : ... 
conforto, la speran: io, la: certezza > 
di riabbracciarlo in: breve. "i 
«Viva felice Ug0, Cappa 


* Udine; 6 novembre. 




























































Lezioni di lingua fran 
‘nonchè di contabilità mercantile impartisce” 
‘metodo facile e. pratico il Professore: Renier,' 
tanto a «domicilio che nella «propria ‘al zi 
‘Piazzà Sali Giacomo, ‘corte’ Giacomel 


I° piano. 10 > i 













| D'AFFITTARE: 

‘I locali a piano terra angolo Piazza Vitto! 
Emanuele compresi quelli dell'attuale Caffé 

zionale. a spring, 

. Parzialmente possono servire ‘ad uso ::Negozj 
assieme per un magnifico Restaurant. ‘ Trov: 

i presso .i medesimi vendibile un bigliardo in'buo. 

| nissimo stato. sfera a Ii 




















‘i Raccomandazione 
Alla Farmacia, Reale Antonio . 
viene preparato il ‘liquore antimai i 
cido Sacilico, che' viene caldamen 

- ai Padri' di famiglia qual ‘pote 
contro la differito. Sl somministra a 





Temperatura minima’ all'aperto 7.7 


sopra un pezzetto di: zucchero. < 








ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI 








ifti UPPIZIALI 


3119. 1 pubb. 


Avviso 


aperto il concorso per: n. 150 
i di uditore che avrà luogo presso 
itte le Corte d’Appello del. Regno 
fi: giorni 20, 22, 24, 28 di‘ gen- 
io 1876, s 





















le domande di ammissione è fissato 
0 decembre p, v. . 
occhè dopo affisso nella sala d'in- 
sso di questo Tribunale s'.inserisca 
Giornale di questa città. 
Udino 8 novembre 1875. 
Il Procuratore del re 
È FAVARETTI. 





678, i 
Munipio di Mortegliano 
Avviso d'Asta 


l'appalto della riscossione dei Dazi 
Consumo Governativi e Comunali 
Consorzio di Motrtegliano per il 
nquennio 1876-1880. i 
vendosi determinato di procedere 
‘appalto pella riscossione dei sud- 
ti Dazi nei Comuni aperti di Mor- 
liano, Pozzuolo, Pavia e Pradamano 
tituiti iu regolare consorzio, si reca 
ubblica notizia quauto segue: |, 
‘asta sarà pubblica; vi si procederà 
sistema della candela vergine nei 
di stabiliti dal Regolamento sulla 
tabilità generale approvato con Reale 
reto ‘4 settembre 1870 n. 5352; 
è luogo nell'ufficio Municipale di 
ttegiiano alle. ore 12 meridiano del 
Tao 24 novembre p. v., e sarà pre- 
Uta dal Sindaco od in sua assenza 
chi sarà destinato a rappresentario. 
‘P potere essere ammesso all'asta 
1 concorrente dovrà provare di a- 
® depositato a garanzia della sua 


termine utile per la presentazione 


1 pubb. - 





offerta nella Cassa dell'Esattore Co- 
munale in Udine it. I. 1800.00 iu va» 
luta legale od in titoli del Debito Pub- 
blico valutati al corso della Borsa di 
Venezia nel giorno antecendente a 
quello del Daposito. 1 detti depositi 
saranno restituiti ‘:a quegli: obblatori 
cho non rimanessero: deliberatari. 

Non sarauno ammesse all'asta per- 
sone che in altre imprase avessero 
mancato ai loro obblighi, o' chela 
Rappresentaoza Municipale non rite- 
nesse idonee a compiere gli obblighi 
inerenti a questo appalto. 

Saranno ammesse anche le offerte 
per procura, ma non quelle. che ve- 
nissero fatte per persona da nominare. 

La gara sarà aperta sull'annuo ca- 
none di 1. 17,400.00; la prima offerta 
di aumento non potrà essere minore 
di 1, 100.00, e le successive non mi- 
nori di 1. 50.00. ngi 

Non si procederà alla deliberà ove 
non si ‘abbiano offerte di almeno due 
concorrenti. 

L'appalto è vincolato alla piena os- 
servanza delle condizioni tutte stabilte 


zione nel Giornale Ufficiale della Pro- 
vipcia stanno a carico dell'appaltatore 
Dal Mnoicipio di Mortegliano 
6 novembre 1875 
H Sindaco 
Savani Lopovico 





N. 510 3 
Distretto dl S. Pietro —Comune di Tarcetta 
VIABILITA” OBBLIGATORIA 
del Comune di Tarcetta 
AVVISO D'ASTA 

Si deduce a pubblica notizia che 
sotto la presidenza del sig. Sindaco 
alle ora 9 ant. del giorno 9 Dicembre 
p. v. si terrà in quest’ufficio Muniei- 
pale un ‘esperimento d’ asta per deli> 
berare al miglior offerente:. 

a.Il lavoro di sistemazione del tronco 
di strada detta di Biacis descritta sub 
N. 5 dell’Elenco, che dal Ponte presso 
al Tiglio mette a Biacis della langhezza 





nell'apposito Capitolato ostensibile a 


chiunque nelle ore. d'ufficio. 

Il termine utile a presentare le of- 
ferte di aumento non inferiori al ven- 
tesimno del prezzo dell' aggiudicazione 
che ne fogse seguita, avrà il suo e- 


.spiro alle ore 12 meripiane oeì giorno 


di giovedì 2° dicembre p. v. e qualora 


si avessero in tempo utile offerte am-. 


missibili, sarà tenuto un nuovo espe- 
rimento di incanto in base alla, mi- 
gliore offerta sempre coll’ indicato si- 
stema della candela nel giorno 10 di- 
combre p. v., è si farà luogo all’ag- 
giudieazione ancorchè vi fosse uu solo 
concorrente, i è 

Le spase tntte degli incanti e del 
Contratto, bolli, copie, diritti di Se- 
gretaria, tasse di Registro, pubblica- 


zione dell'avviso d'asta, e sua inser-. 


di metri 909.76 giusto il Progetto 
dell’ Ingegnere dott. Manzini debita- 
mente omologato. — - 

5. Il lavoro di sistemazione del tronco 
di strada detta di Tarcetta descritta 
al n. 4 dell'Elenco, che dal Ponte 
suddetto mette a Tarcetta, della lun- 
ghezza di metri 765.60 giusta il proget- 
to dell'Ingegnere suddetto debitamente 
approvato. 


L'asta per totti i due tronchi sarà | 


aperta sul dato regolatore della peri- 
zia di L. 1668460, e gli aspiranti 
dovranno fare il preventivo, deposito 
di L. 168460 a cauzione delle loro 
offerte, ed esibire prove d’ idoneità 
all'esecuzione del lavoro, ed il deli- 
beratario defioitivo dovrà dare la cau- 
zione di L. 2312.00. i inpattgn te 

Nei lavori suddetti l' Impresa dovrà 
valersi delle prestazioni in natara chie 
verranno fatte dai Comunisti, da va- 
lutarsi giusta le tariffe stabilita 6 colle 
norme contenute nei Capitolati e di- 


sposizioni relative della legge e Rego- 
lamenti in vigore. 


Il prezzo di delibera verrà saldato 
a lavoro compiuto.e collaudato, salvo i 


di dare degli acconti’ all’ Impresa in 
proporzione del lavoro eseguito’ ed in 


base a certificato dell’Ingegnere Di-- 


rettore. 

Il lavoro dovrà incominciarsi appena 
ultimate le pratiche d' Asta, stipulato 
il Contratto, avutane l'approvazione 
e consegna, dando principio. al'lavoro 
nella strada di Biacis, e dovrà' conti» 


nuare senza interruzione’ fino al com- 


pimento dell'altra... - .'.. ; 
L' Asta seguirà col’ metodo della 


Candela vergine giusta le norme sta-' 


‘bilite dal Regolamento. sulla. coatabi- 
lità generale ‘dello Stato. 
lì tormine dei fatali per la presen- 
zione del ribasso del ventesimo sul 
prezzo «di delibera scadrà col giorno 
16 dicembre p.v.ore 12 merid. precise. 
1 progetti e tutti gli atti .relativi 
trovansi depositati presso questo ufficio 
Municipale, e saranno resi ostensibili 
nelle ore d' ufficio a chiunque: ne do- 
mandi visione. ° nti 
Le spese d'asta e tutte le altre 
relative star dovraùno ad esclusivo 
carico del deliberatario. 
Dato a Tarcetta li 9 novembre 1875. 
ll Sindaco 


Zusani GIUSEPPE 
Il Segretario 
G. FLORANI 





N. 402. 

Provincia di Udine Distretto di Tolmezzo 
COMUNE DI OVARO 
Avviso d’Asta 

1. Ir relazione alla Préfettizia Nota 
29 settembre p. p. n. 25251 il giorno 
di martedì 30 novembre corr. alle 
«ore 10 ant, avrà luogo in quest’ uftì- 
cio Municipale sotto Ja presidenza del 


..R. Commissario distrettuale di Tol-, 


mezzo ed in sua assenza del Sindaco 


J: paine utile pel miglioramento del ven- 





sottoscritto un'asta È 
miglior offerente la ‘vendita: di. ii. 855 
piante abete “dèi ‘ boschi: comunali di 
Mione ed Agrons con Cella formani 
un solo: lotto e dei segi È 
‘mercantili e valore: ‘ 

Pezzi 1 mercantili del diametro e lung. di cent. 

















- >» 10 » » . 582. 
» 17. » ai i 
3521, ». 
> 6480" » 

» 547 »: i è». ” 
» 320... » .. dicorde 86800 
289 DT». a 781.., 

3 297.00 >, i ,6.94 
a o a °.:6,07 
» 148.0» filari 
In totale pezzi 2948. al valore di. 








stima di L. 7998.26 


2. L'asta seguirà col metodo: della ..:. . 
Candela vergine ‘în relazione al' dispo-' 
sto del Regolamento. per. l'esscuzione “è 
della Legge 22 aprile :1869 ‘n. 5026 .' 
pubblicato col R, decreto 25 gennaio - 
(1870 n 5452... 

a. I quaderni d'oneri che regolano 
l'appalto sono a chiunque ostensibili 
presso l'ufficio Municipale ‘di Ovaro 
dalle ore 9 ant. alle. 4 pom. di/ogai 
giorno. RR 

4. Ogni aspirante dovrà cantare, la | 
sua offerta col deposito di it:L. 799.82 
equivalenti al decimo del‘ valore di 
stima, Re 

5. Con altro avviso sarà fatto cono» ' 

*scere il risultato dell'asta ‘ed -il'‘ter- 


coi 








tesimo fatta le necessariè riserve ‘a; 
senso dell'art: ‘59° det Regolamento 
suddetto. NE E dii 
Datl’ufficio. Municipale di 
Ovaro, 8 novembre 187%. 
Il Sindaco 
Antonio Micol |... i 
Il Segretario i ; 
GuaLzLuo Brazzoni.: 















1. 433.34 all 

: * Entiò il 

produtanno Ce 
atti 


siii 









ovazione, 










L. 400.00, 














} lavoro suddetto. 





n Sindado 








iaperlo îl con 





sistemate: 


. Le istanze di .concorso-. corredate '.|::* 
dai documenti prescritti per le condotte 
Comunali Sanitarie saranno . prodotte 


a questo Municipio. 


La nomina è ‘di spettanza del Con- 








i siglio Com 
ì sperimeni! 


Dall'affitio Manicip: 
li 3 novembre ‘1875; 





nale ed 
di 


pae si Sindaco | 
GARIUP. 


N 948.1. 


n Manieipio di Rive d' Arene 
Avviso d'asla 


reno di imartedì' sarà Ji. 
novembre p. v. alle ore ‘10 antimeri: 
ridiane-nell'Ufficio Municipale di Ri 
d'Arcato sotto Ja presidenza del Si 
. daco o di chi ne fa le eci si 





Arnicipio di Maje 
AVVISO D'ASTA « . 
Nel giorzio “di domenica 28 del 'cor--' 

“ ‘rente mese'alle.òre 2 pom, avià luogo è 
1. a questo Comunale Ufficio ‘un'asta ‘| 
001 sistemi della ‘candela vergine per 
7 l'appalto dei.) vori di costruzione’ di” 
mit ioni di Susans 


Majano Ro novembre 1875 





istreliò. di. 8 Pi iro; Al, 





Comune di Fanianafredda 

«A tutto 20 corr. novembre è ria» 
rto ib‘oòncorso al posto di Maestra 
della soviola "feinnienite della: frazione 
di Vigonovo, coll'annuo stipendio . di 
gio gratuito” 
termine le dopicaditi 
rotodollo Municipale 
otuntentate istanze, ‘in 


La nomina spetta ‘al ‘Consiglio Lo- 
«munale, vincolata alla ; superiore . ap-. 








“Peritanairedda,. 8 novembre 185... si è 





L’Asta verrà. aperta sul’ dato di 
428052 ed ogni’ aspirante dovrà 
cantare 1° Soria gen un deposito ‘di’ 


g nsegna, e li pagamenti 
verranno “fatti” inetà' al termine del 
lavoro “e: l' altra. metà nel ‘1877, 
Potrarina ispezionarsi» presso la CCIE 
, greteria Comunale tutti li atti relativi 


; OT, : 


2 mbb. | 






i S. Leonardo - 


pubblico espérimento‘ d'asta 


berare al miglior offerente il lavoro di 
“«nupvd ‘costrazione d'un locale ‘ad uso 

scuola 'Comundle femminile ed ufficii . 
. dello Sfato' Civile a Giudice Conciliatore | 






ig Civile:dott. Enrico Palazzi ap- 
provato col Prefetizio Decreto 15 set- 
tembre' decorso n. 538 e softo’ lo se: 


guenti 


. “Condizione” n : 
1. L'asta sarà- tenuta” col metodo 
della candela vergine gul 


it, 1. 14482.79; 





2. ‘Per essere  amiméssi all'asta. ti 
concorrenti ‘dovranno fare ‘un deposito 
dì un decimo del. prezzo regolatore, e 
cioè di ir. |. 418.27 che verrà accet- 

sa : 


tato în moneta legale 


del Debito Pubblico. dello”Sta 
Jore di listino del giorno antecedente” 
. a quello în cui si tiene là gara. _. 

3. Le offerte ip diminuzione del. 
prezzo d'incanto sî faranno col ribassìi 
non minore di 1, 10,00, 

4. Il lavora dovrà ‘essere posto in 
istato di collaudo etitro il periodo di 
giorvi 120 (centoventi) lavorativi na- 
iorali è contivul‘a'‘datare da quello 


della consegna. 3 








«fi Municipio di Cividale del Friuli 











) n è 
ico - Girare stati vero l’anutio © 
i io di L. 1000, pel.servizio della .. 
nera] gli. ‘abitanti del Comune, 
o ‘parta in piano e parte ‘in monte, 
n’strade “în piano la' maggior paite , 


"| mancato.ai' toro obblighi,: :0.‘che la, 


 .nee a compiere. gli ‘obblighi inerenti a 











prezzo, di 






GIORNALE DI UDIN RO: 

























chiesta delta signora Marianna Bonet- 
ti fu Pietro di S. Vito. dì, Fagagna. 
Cita i signori Angolo, Diotro, Elena 
o Teresa Bonetti residenti in Triesto 
via Servola n. 185 a comparire avanti 
l' illustr. sig. Pretore del Mand. di 
S. Daniele all'udienza che esso terrà 
il di 22 gennaio 1876, ore 10 ant. 
per ivi sentirsi, pronunciare; ondo ap- 
partenere all'attrica’ l'esclusiva pro 
prietà dei beni stabili-assegnatite colla 
divisione 5 maggio 18607 rifuse fo spese 
di lite, 
Udine, 10-novonibre 1875. -- 

* L''Usciero 

G. ORLANDINI. 


5. Il termina utile per presentare 
una' offerta di ribasso non inferiore at 
ventesimo del prezzo di aggiudicazione 
è fissato in giorni 15 da quello del- 

“I- incanto, per cui ‘sì intenderà sca- 
duto. al mezzodì del giorao 15 dicem- 

bre p. v. fermo il disposto dell'art, 99 
del Regolamento ‘4 . settembre iar0 

“h. 5852, 

6. Le ‘spese: d'asta, del suit 

“ bolli;' Registro, tasse ecc., sono a ca- 

‘ rico del deliberatario. 

7. Ogni aspirante dovrà, essere mu-' 

‘ nito del Certificato di cui l’art. 83 

‘del Regolamento. suindicato, ed ottem- 
‘ perire alle prescrizioni . «portate dall’ar- 
ticolo stesso. 

. Gli Atti del Progetto sono depo-' 

‘sitati nell'ufficio Municipale di Rive. 

{*d'Areano, e sono ostensibili nelle ore 
‘d'ufficio. >’ 


“ Datl'ufficio Comunale di Rive d’Arsano 
‘li 2 novambra 1875. 







tana Pravisan suddetto, 
Il fondo al n. 77 confina a levante . 
Sacco suddetto, mezzadì lo stesso Sacco, 







































montana strada Comunale che mette i 
al molino. gione dei -Balbuzienti. 


Il fondo al n. 1183 confina: a Jo: Questo ROrRO, durerà 20 giorn - 
vante di Rossi Ronchi Maria fu Giu- Vi Sn L 
seppe maritata Carlolla e Carminati 
Pietro ed Augelo fu Pietro, ponente 
Vidal Giuseppo ‘di Gio Batta tramon- 
tana Comune Cens. di Ontagnano. Il 
prezzo su cui verrà aperto : l' incanto . 
‘|-& di L. 1920,05- ed ii Tributo diretto ..}.: | 
complessivo è di l. 7.51. da 


Condizioni . 


1. La vendita seguirà ‘a’ corpo e’ |" 
non a misura e con tutti i diritti si 














N uovo DEPOSITO. 






















"bio ct inprodotti:: 

» DAL PREMIATO POLVERIFICIO ensca. 
va i nella Valeassin 
Tieni inoltre: un “copioso ‘assorti»' 
mento di. fuochi ‘artificiali; core 














N. 2t- 
. Accettazione di eredità 


La Cancelleria della’ R. Protura 














Il Sindaco Maridamenta] di 
.. Covassi,.DomeNIcO Sr Tarsento attivi che passivi. che vi-sono'inerenti.‘ 
De Ne È «fa noto © senza alcuna garanzia per qualunque 
e: FOPOR Che ui eredità abbandonata dal, fu | causa od oggetio. 





2. La vendita seguirà in un sol 
lotto, e l'incanto sì aprirà sul prezzo pel 
quale furono già ‘deliberati gl'immo: :|" 
bili esecutati dei debitore di L. 1920.05,..;: 

3. La delibera avrà luogo ‘a favore: 
del maggior offerente a termini di 
. Legge. È È 

4. Tutte le imposte gravitanti gli. 
enti posti all’ incanto a partire dalla: |! 









Marco q.,m Pietro Pividori di Frae- 
lacco frazione del Comune di Tricesimo, 
ove decesse nel 19 agosto 1875; venne 
accettata. beneficiariamerite da Catte- 
rina..nata;Pellerini vedova del’ sunno= 
minato defunto, per, conto ed interesse 
deì propri figli-:minorenni Agostino e 
Giovanni, suscetti.. col defanto”” ‘mede- 
simo, sull: 








I generi ; gi. ani di per 
| fetta qualità ed aprezzi discretissimi. 
«Per qual si. sia acquisto: :da farsi. 
al Deposito, rivolgersi in Udine Piaz- 
sa dei Grani N. 3, vicino all'Oste- 
gna della Pescheri 
Marta BoNeso 


























Ni 2688/00 1 pubb, 


‘Avviso: d'Asia 


° Dovandosi procederà all'appalto pella 
‘ riscossione deì. Dazi di Consumo - Go- 
vernativi e Comunali. nei Comuni a 






























perti di Cividale e. Torreano . costituiti] st0, 1874 — delibera sono a carico del’ compratore. 
|) ini regolape' Consorzio, .si reca. a pub- | Sig, Vincenzo, doti a cui carico stanno anche tutte le 
- blica notizia quanto segue: .. nella misura d spese d'incanto a {partire dalla sen- {: 





tenza di vendità. 
5° Ogni aspirante all'asta dovrà de- 
* posltare in Cancelleria il decimo del 
2 prezzo d' incanto, importante it.]. 192,01. 
‘ nonchè I° importare approssimati vo delle 
.| spese dell’ incanto della vendita e re- 
“.lativa trascrizione nella somma stabi- 
lita nel Bando e ciò a termini del- 
l’art. 672 Cod. Proc. Civ. 
6. Il compratore degli immobili nei’ 
venti giorni dalla vendita definitiva 
dovrà pagare alla R. Amministrazione 
delle Finanze senza attendere il pro- 
-Seguimento della graduazione quella 
‘ parte del prezzo che. corrisponde ‘ al 
» ‘eredito dell’Amministrazione stessa per 
.6apitale, accessori e-spese. 
Ia difetto di ‘che. vi sarà astretto 
» con tutti i mezzi consentiti dalla legge 
e colla rivendita degli immobili aggiu- 
dicatigli a sue spese e-rischio, salvo 
«l'obbligo nella esecutante Ammini- 
strazione di «restituire a chi di ra- 
“| gione quel tanto coi rispettivi interessi 
II Cincelti | per cui in conseguenza della gradua- 
ncelliere zione non risultasse: ‘utilmente collo- 
+= HTARTAGLIA, « ‘cata. 
n Sai Si avverte che chiuaque vorrà, of- 
° frire all’incanto dovrà previamente 
depositare -in questa Cancelleria la 
somma di |, 200 impor tare approssi- 
* mativo delle spese “d'incanto. della 
vendita e relativa. trascriziong; 

Si diffldano poi i creditori. iscritti 
di conformità alla sentenza che. au-... 
torizzò l'incanto dl. depositare entro , 
trenta giorni successivi alla notifica» - 
zione del presente. Bando in: questa 
Cancelleria..le loro domande..di collo- 
cazione motivata ed i documenti; giu- 
stificativi all'effetto della. graduazione: :|: 
aile cui operazioni. verne «delegato; il :-|: 
Giudice di. questo ‘Tribunale . “Dottor 
Luigi Zanellato.. 

Udine dalla Cancelleria del R. Triburiato "les 
Civile e Correzionale, li ‘4 novembre 1875. .;. 

-- Hl Gancolliero 
Dott. Lon.-MaLagutI 


_F ARMACIA ANGELO | FABR s 


UDINE, MERCATOVECCHIO 


. .al servizio degli Ospitali Civile ‘e Militare e di parecchi .: Istituti : Pii 
e di educazione. ' 


Depositi di Acque minerali nazionali ed estere con arrivi ‘giornalieri. 


x» I, L'appalto sarà duraturo da 1 
‘gennalo 1876 a 31: dicembre 1880. , 
...A. L'asta. sarà aperta ‘sul dato -del 
‘’canone.annuo di l,. 44164,00 per il 
* Dazio Governativo,. per le addizionali 
Comunali è' per î ‘Dazi ‘esélusivamente 
Comunali. 
; L' incanto si farà presso questo ù 
Mabnicipio rappresentante. il- consorzio 
' nel giorno di venerdì 26° novembre 
1875.alle oré 11 antimeridiane, a mezzo 
di schiedb'secrete, nei modi stabiliti 
dal. Regolamento sulla Contabilità ge- : 
“nerale ‘approvato col Reale Decreto 4 
‘settembre 11870 n. 5852,, avvertendo ‘| 
«che nelle schede dovrà essere indicato 
in lettere ed in cifre l'aumento di un 
tanto per cento che viene ‘offerto so- 
«prat importo complessivo di 1. 44164,00 
‘Tali ‘schede dovranno essere firmate 
"dall'offerente coll' indicazione. del. suo 
nome; cognome, ‘paternità ‘e domicilio, - 
a-sulla seprascrittà dovrà essere ap-' 
posta la leggenda: c Offerta per l’ap- 
palto dei Dazi di © fisumio pel Consor- 
zio di Cividale »? 

‘4, Chi intende concorreré all'appalto 
° dovidreffettuare Îl'deposito di 1. 4400.00 
a garaozia dell'offerta, in: denaro od 
effetti pubblici, al valore’ dell’ ultimo 
|. Listino della Borsa di Venezia. 
i 5, Non saranno. ainmesse “all'asta 
: persone che in altre imprese avessero 


"R CALCE © È 
DI PIO VITTORIO FERRÀRI È 
Questo “Stabilimento capace di‘ 

‘ tissima produzioi i vé 














cento il'27 ottobre 1873. 
7 Il'Cantelliero 
L. Trosano: 

si rt 














































Avviso . 


li Cancelliere sottoscritto ‘îsnde di 
pubblica ragione pei conseguenti ef- 
etti di legge: .. - 

che l'eredità abbandonata- da Nin: 
zatti Orsdla fu Domenico mincata ‘a 
vivi in Sequals nel 20 giugno, 1875. 
venne” beneficiatianiente: accettata da' 
Fabris Luciano nell'interesse dei mi- 
nori: Antonio, Elisabetta: e Marià: Cri 
stofoli ‘furono: Osualdo. e: Ninzatti O: 
-..sola; Joro tutore pet, deliberazione con-. 
sigliare- 18‘ottobre 1875, ‘e ciò con 
| atto;:19 ottobre, Pip. assunto in'questa - 
Cancelleria;::i ... . ? 


x Dalla Cancelleria della Pretura "I 
; *.Spilimbergo, 5 novembre 1875. 










: diante ‘un grandioso. forno ‘ad 
«continua, nonchè peri prezzi 
miti possibili. i 

ele commissioni. 
gomati, d'ogni .speci 
Stabilime) 









































































Le molteplici esperionzo che sempre 
più fecero solidare l'atlicacia ii que. 
ato CERONE l'hanno portato in ogki 
al punto da poterlo proclamare genza; 
esitanza alcuna * ‘ 


QILA PRIMA TINTURA DEL MONDO 
“i per-tingera CAPELLI o BARBA 
Con questo somplice comurtico al 
ottieno istantiurtimentò il :biondo 
castagne chiaro, castagno dcuro è na- 

legonda che ai desi 
to uso degli altri 








1 pubb. 
CR. TRIBUNALE CIVILE E. CORREZ. 
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per vendita di beni immobili alpub- 
blico incanto 


Si rende noto che presso l'intestato 
.. Tribunale ed all’udienza. civile del 
la ‘) giorno 18 dicembre p. v. venturo ore 
10 ant. della Seconda Sezione, stabi= 
‘Tita chi ordinanza 18, sedrsò ottobre; “ 
avrà luogo l'incanto’ per Ja: vendita, 
al miglior ‘offererite::degli stabili in° 
, appresso descritti;-ed''alle:: condizioni 

sodo .riportate, e ciò .: 

- adiistanza ‘<. 

‘|. della R. Amministrazione del Demanio, 
i- rappresentata dal sig. cav. Francesco 
. Tajoi R. Intendente di Finarza in Udine, 
7 e questi in giudizio dal ‘procuratore è 
ionico: avv dott: , Alessandro: 
«Delfino > De 


«Giunta Municipale non ritenesse. ido- 














«questo appalto: : 
..._ 8: Non si-terrà conto dellé. ‘offerte 
fatte. per persona da nominarsi. 
._ "7. Il deliberatario' all'atto :della de- 
‘ libera doyrà' indicare un domicilio che 
eleggerà in Cividale, presso. cui' sa-. 
ranno intimati gli-atti: relativi. 
© 8. Nell'afficio.di questo. :Municipio 
.sono ostensibili jj-Capitoli d'onero alla 
‘osservanza dei quali rimane Vinéolato- 
l'appaltatore... .; .. | 
. 8. I termine atilea presentare una 
; offerta in ‘aumento, non. però Inferiore 
T al ventesimo del prezzò -di- ‘delibera, 
| Avrà il suo espiro alla ora 1: pomeri=: | 
diana del giorno 2 decémbre p. v. è 
“qualora venissero in: tempo utile pro- 
‘ dotte offerte di. aumento ammissibili; 
sî pubblicherà l'avviso per ‘un nuovo , 
- esperimento d'asta. de tenersi sulla mi- . 
‘. gliora offerta; egualmente: col metodo 
‘ delle schede segrete.:nel giorno 13 di- 
‘cembre p. v. è 

10. -Le..spese di:.tasse. per ‘l’abbuo- 
namento col,Governo;:d’asta; contratto 
‘bollo, copiè e registrazione, stanno»! a 
carico del'‘deliberatario. A 

Cividale li 9 novambre 1875‘ 

I Sindaco 
Avv: DE PoRTIS 


> Comuni ‘consorziati. Cividale importo 
# éomiplessi vo 43000.00. Torreano im> 
"porto complossivo :116£00. Totale st 
5 44164.00. 3 





















i Depositoin Udine presso “il 






“seatovecchio. Tiene pure la:tanto.rino- 









in conf cinto, 


i Giovanni: fu. Gio. Batt. di - 
| Udine, debitore, pio 

L'incanto ha luogo in seguilo al 
recetto. notificato ‘al debitore. stesso 
* pel: giorno,-li m 3a. mi 

i dell’ Usciere :Soragna, ; 
» .Uffic poteche nel .6 aprile 
"Successivo, @ . adempimento . della. 
sentenza 8.marzo -1874 notificata. nel 
26 aprile successivo, ed annotata in 
margine. della. Arascrigione: del precetto 














pria fabbrica, nonchè dalle principali di' Francia 6 di, Germania.: 
Specialità del Laboratorio 


















parato di tal base, elixir Coen ottenuto con mezzi perfezionati, balsamo Opo- 
deld«c all’arnicn, balsamo Tompson usitatissimo dai Veterinari civili e railitàri 
| della nostra Provincia, utilissimo pel ‘ritorno dei peli de’ cnvalli. ©’ 
Oltre a queste specialità, la suddetta Farmacia è fornita di tutte le. altre 
ormai d'uso comiine, tra le quali la Farinata igienica alimentare: del' ‘dott, De- 
}' labarre conosciuta superiore, quanto” a nutrizione, a qualsiasi altra fecula ‘sino 
ad ora conosciuta, l'Acqua ferruginosa di Santa Calerina, lx più ricca in-ferro 
di quante si conoscono, le pillole di Coopin, Morisson, Blancard,' Vallet, £ 
94 le Antigonoroiche del Porta, ritirate diretiamento dai specialisti; del: Flatde 
Jevante | ricostituente le forze dei cavalli, del De Lorenzi, del Balsamo Galbiati @ della 
* Dì Faedio: Dom ini, Anto- 1° solulzon Colrrè di cloro idrofosfato di Calce, 
Pasqua, “Tortolo Rosà vedova !- Lu Farmacia di Angelo Fabris tiena deposito della Fevaleita' Ara 
> Pravisun: Antonio; - mezzodì -| ' dica del Da Barry di ‘Londra, dell’ Estratto di Carne del Licbig, dell* Orso 
ponente ‘ Pravisan Fitaserà. 0° | allito semplice od alla calce, del Bagno salso del Fracchia, ecé. 38 
Je 
















comples-. 
d ‘ettari 












1 sive portichie ©1083 pari 
8,30 colla tenia 







ATTI GIODILLAAI 


Sonto di Cliazione 


L' Usciere' addòtto "alla R. Pretura |. 
del I° Mandamento-di: Udine, alle ri- |” 























Bordiga Lorenzo è Giovanni, tramon- ‘ GUARIGIONE ve DELLA: BALBU ZIE 


Il prof. cuaeRvVIN direttora dell'I 
ponente a Bordiga suddetto, tramon-. | séifulo dei Balbuzienti di Parigi, sus- 
tana di Zucchi Giovanni suddetto. sidisto dai Governi f rancese,italiano, 

N fondo al n. 139 confina a levante | spagnuolo è belga, aprirà 1:15 novem. 
strada Comunale, mezzodi Boazzi Luigi bre Allerg 96 Bella Venezia a Milano, 
fu Valentino, popente lo. stesso, tra- un éo16b “di bronineia per la guri 





POLVERE DA GACCIA, E ava | ; 


‘1° eccellente: ‘qualità’ delle, ‘erete ‘udate 
nella confezione di‘miteriali' laterizj fi 
per. la. perfetta' cottura. «pttenuta*: "men 









Nicolò Clain parrucchiere Vio Mer- 






‘mata acqua Celpate al dan, 4, 154 


Perfetto assortiménto «di oggetti in.gomma e di chirurgia, di. Sint di i pro” 


Olii di Merlizzo ritirati direttamente all’ origitie, Sitoppo' di Tonandto 
preparato secondo i più recenti metodi chimici, Siroppo di Bifosfolattàto “di 
: enlco, esperito nella ‘pratica medica di azione’ superiore a ‘qualunqua altro‘ pra- 
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